Z Woicikow Stanistawa 


żona mistrza krawieckiego, członek Stowarzyszenia „Samopomocy Doraznej‘ 


przeżywszy lat 55, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzona św. Sakramentami, 
zasnęła w Panu dnia 26 maja 1946 r. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie w poniedziałek dnia 31 b. m. o godz. 11 przed poł. 
w kaplicy na cmentarzu rakowickim, po czym nastąpi eksportacja do grobu, na które-to smutne obrzędy 
zapraszają stroskani: 

mąż i rodzina. 


(3 
Zakład pogrzebowy „WIECZNDOSC“ 
KAROLA WAGI Drukarnia Związkowa w Krakowie, ul. Mikołajska 13 
KRAKÓW, UL. MIKOŁAJSKA 5 — TEL. 552-05 


